ASOCIACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 


ii PRESERVACIÓN DEL AGUA 
Guatemala 27 de enero de 2023 
Vecinos 
Villas de San José 1,2,3 Arecas y Predios 
Presentes 


Estimados Vecinos: 


Por este medio hacemos de su conocimiento que las pruebas de cierre de llaves que se 
llevaron a cabo en esta semana, fueron SATISFACTORIAS según lo esperado y con base 
en ello, se procederá a realizar semanalmente como parte de las operaciones cotidianas, 
según calendario abajo descrito. 


lu | CALENDARIO DE RACIONALIZACIÓN DELAGUA 


| Dia Sector | Hora Calles cerradas Avenidas cerradas 
Lunes 1 (1200p, m.|72 B, 8è, 82A, 828y9115, 184.19, 19A. y 20 
lunes 2 12:00 p.m. Sector General 


Y 1yV5) 3 


Sector General 


| Jueves Se abren las llaves en sector 1y 2 y las tuberias e inicia el llenado de tuberias 
Viernes Se encienden las bombas y el abastecimiento de agua regresa a la condición inicial 


Se regresa al abastecimiento de agua inicial 


Se regresa al abastecimiento de agua inicial 


Síntesis de recepción de agua por sector: 
SÍNTESIS ESPERADO DE RECEPCIÓN DE AGUA POR RACIONALIZACIÓN 


DE] 
| 
B | OBSERVACIONES: 


Existe la probabilidad 
que se corran un dia a 
lo esperado, esto 
dependerá del 
rendimiento de los 
pozos y la demanda de 
todos los vecinos. 


SECTOR: 


Después del medio dia del Lunes, 
Martes, Miércoles y Jueves. 
Viernes, Sábado, Domingo y 
hasta el medio dia del Lunes 
Después del medio dia del Lunes, 
Martes, Miércoles y Jueves 
Viernes, Sábado, Domingo y 
hasta el medio dia del Lunes 
Viernes, Sábado, Domingo y 
hasta el medio dia del Lunes 


Villas de San José 1 


Villas de San José 2 


Villas de San José 3 


Arecas 


Predios 


Agradecemos el apoyo de los vecinos que amablemente compartieron fotos y videos del 
desarrollo de éstas pruebas de cierre de llaves, esperamos nuevamente contar con su 
comprensión, ya que como indicamos anteriormente necesitamos que la distribución sea 
equitativa y justa. Por favor tomar en cuenta que deben recaudar su agua para no tener 
inconvenientes los días que se llevarán a cabo dichos pigres déllaves. 

Atentamente, JS KA 


š . Ca i ra 

os Junta Directiva; 20710020 

Aprodipagua!, 77) 

6TA. CALLE 6-50 ZONA 4 DE MIXCO RESIDENCIARES VILLAS DE SAN JOSÉ 
I TELEFONOS 24323800, 24378853 Y EMERGENCIAS 54142471 


